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ご愛用の皆様へ 

このたびは、ガスフアンヒーター巧お頁い上げい 
ただをまして、ちりびとラございます。 

•ご巧用になる巧にこの取巧説明宙をお読みいた 
だまををに正しくお使いくだをい。 

♦巧いお子様にはさわ S せないで<ださい。 

•巧をぞよくご確認のうえ、別添の巧証さととも 
にこの「取扱説巧窗 J を大切に保管してくださ 


•取扱説明まを紛失した場合は、お頁い上げの版 
売店、またはもよりの大おガスにて再盾入して 
<ださい。 

•このなおは国内を用ですので、巧かで巧用しな 
いで < ださい。 

•この巧おはま庭用ですので、業巧用のよ弓な巧 
い方巧されまずと普し < 寿命び巧ま日まず。 
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が大历カス 


お巧し值は巧 

別涼大旧ガスのお問いさせ巧を 
ご参照頂いまず。 


八を険 
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か ガスくさいときはガス柱を巧め、窓を全開にしてか5(义気にミち 
^意して）大阪ガスにご連箱ください。 
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このな器をままに正しくお使いいただくために、この項は化ずお読みください。 


この取巧説巧書およびな器への表示ではな器を正しくお使いいただを、おなたや他の人々 
へのを害やな産への損害をホがに防止ずるために、いろいろなお表示をしていまず。その 
表示と意味は次のようになってしぶず。内容をよく理解してか S 本义をお読みください。 


表示 1 

» - 巧' 

A 危険 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び死 t または重但巧負ラち巧、または 
乂災のを防が差し担って生じることび想定される内容巧表していまず。 

A 警告 

この表示を無視して誤コた取扱いをずると、人び巧亡または重なを負う可能性、また 
は乂巧の可能せげ想ちされる内容を表しています。 

么ま意 

このま巧を無視して誤った巧巧いをすると、人び傷きを負う可能せやお的損さのみの 
巧生び想定される内容を示していまず。 


拾表示について巧のような意巧ぴちりまず。 


A 逆^ 公 AS )®®®® 〇魯 

m-Tm 胃 sas - 胃 ^ 胃 ± 胃 git 胃 0^3 究爲炭 t 


A 警告 

♦使用ガスおよび使用電源について 


〇 


機^な箱板に表ちしてあるガス種(ガスグル 
—プ)および至巧馆圧-周游技)を植記ずる。 

•表示のガスおよび電源び一致していない場 
合、不完全燃焼により一酸化炭素中妻にな 
つたり、爆発着火や機器び故障ずる場合び 
あ0ます。 

•転居されたとをを、供給ガスの種類-電源 
の種類を必ず確認してください。 
•わからない場合はお買い上げの販売店、ま 
たはをよりのガス会社に連絡して<ださ 



い。 


A 危険 


参义災予防 


化えやずし、をのをおくに宙かなし、 M 可燃性ガスの近くで使用しない 


•ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置) 



(§) 

^usmit 


0 

おが 3 


ガス巧れにち:づいたとをはガス串»ち(供お巧ち）の 
処目が巧ねるまでの間、巧对に义をつけたり軍気器 
具（巧を田その化）のスイッチの入-切や里源プラグ 
の巧き差しおよび周巧の电話を使用しない。 

がや火巧で弓 I 乂し爆発事故を起こずことびあります。 


①ずぐに使巧をやめ、.⑤おや戸を閱けガスを 
ガス齡なじる。 ♦ がへ出す。 ♦ 



义ホつけない。 


S 巧器具(巧気ちなど） 

プラグの巧を差し巧し 


のスイツチの「入-切 J 

ない。 


巧しない。 






補 (S 

义気禁止 


(鬥）禁止 


③もよりのガスま業者（供お業ち）に追括 
する。 





巧おの上や周囲にはおえやずいちの巧 BA * 
ない。また、巧器を設百の族は、お具- 
S • 力ーテンなどおえやすいちのに近ヴけ 


なし、。 

乂災の原因にな0ます。 



Q 


ガソリン-ベンジン-スプレーなど引义の 
おそれのあるちのを近くで巧巧している族 
は、巧器を使巧しない。 

引义して火災の 


おそれびありま 
す。 



{が巧おが閣が即禪,1萬|"巧^ 


出し□には物を入れない 


义をつけたままな巧やか出は巧巧にしない。 

乂災など予期せめ事故の原因になります。 
(タイマー運転の場合はのぞく） 


温風巧出し□やエアフィルターの中に紙- 
( x ) 巧•異巧などを入れたり、ぶさいだりしな 

し、 • 


異常燃焼し、一酸化 
炭素中毒や乂がの原 
因になります。 








•觀必要 

•» と Sf.i，i,4 片 it'W4» •M.i い /rir*l い J、h* レ i.H.l- -.‘T ，；■，••い • r 


•スプレー宙厳禁 


〇 •巧巧中は1時間に1回、1分間程度巧気届 
を回すか、をを開けるなどして巧巧する。 

空気中の酸素び減みし、不完全燃焼によ 
る一酸化炭素中妻のおそれびあります。 



スフレー巧（巧虫剤•ヘアースフレー•力七 
f \ j ットコン□巧ボンベなど）巧な器の前ちにち 
かない。 

熱でスフレー任巧の 
圧力び上びり、爆発 
するおそれびありま 
す。 



•ガス接続（ガス事故防止) 


ガスコー ドは当れ指をのち 



てぶ’叫： 


〇 •ガスコードはおず当社指定のガスコード 
巧巧巧する。（確実に接扇する。） 

確実に接続されていないとガス漏れびを 
じ、爆発や乂災の原因になります。 



•スリムプラグ取り付け禁止 
(\J ♦巧器用ソケット取り付け禁止 

•ガスコードながのガスホース接統宾止 

ガス漏れぴ生じ、爆発や乂災の原因にな 
ります。 



參涵風をじかに当てない 

温風の!^あたる場所で献民しない。 

低温風でを連続的にあたると低温やけどの原因になります。 
(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思 
で身体を動かせないち、疲労が激しい時、深酒した時、皮 
唐の弱い方などびお使いのときは、周りの方びま意してく 
ださい。） 




ぐ"ム广•"む’が ，;;.* h i 

温風をじかに長時间体に当てない。 

( X )体調悪化や健康障害の原因になりまず。 

m± 



•異常時の処置 


〇 


巧用中に異常な巧賊、臭な、頁巧音、臭巧な温度びなじ6れた巧合、巧巧を中で消义ずる、または点火 
しなが是合は、ずぐに巧巧を中止し、ガスを巧巧じる。 

そのままにしてお<と、爆発や火災の原因になります。 

異常を感じたときは「故障かな？と思ったら」 （31 ‘ 39ベージ)および「安全装置が作動したときの処置」 
(33 - 34ぺージ）に従ってください。 

上記の処置をしても直5ない場合は、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはもよりのガス含社 
にご建絡ください。 4^ 

《地震、义など巧急の巧合> 八 

地震、火災など緊急の場合は、すぐに使用を中止しガス栓を閉じる。 


か解禁止 





な巧技術ちなかの人は絶巧に分巧したり巧巧-改造は巧わない。 

異常作動してけびや事故の原因となじまず。 


A 注意 


む • •いむ■- 


♦义災予防 


义をつけたまま巧面しない 



則 


义をつけたまま持ち運びしない。 

ガスつードび巧けたり、折れ 
たりしてガス漏れや異常燃焼 
の原因になります。また、や 
けどの原因にをなり危険でず。 





mh 


巧ちながの巧途（巧おのち巧など）には巧巧 


しない。また、抵頂•ち 
巧 • シーツな どをな器の 
上に田いたり、巧けたり 
しなし、。 

乂災や思わめ事故の原因 
になります。 



落下物にを忌 


S 嘘ご.丹 


Q 

禁止 


たなの下など、落下物のをおのあるところ 


では使用しない。 

火災のおそれや、機 
器故障の原因になり 



まず。 



瓣貼:ド‘ 


( T ^ 义のついたタバコ•巧香などを近ヴけない。 

引火して火災の原因になります。 
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^^用上のま意(幼いお子様にはさわ 6 はないでください。） 


やけどにを篇 


巧巧中および巧巧直をは、操作部、取っ手 
な州ま高活になっているので手を触れない。 

やけどのおそれげあ D 危険です。特に温風 

吹出し□付近、 _ 

ェァフィルタ- 
部などの高温部1 P 
には軸れないで 

ください。 が 


使用中、停宙によ日な器た馆止した日、庚っ 
て電源プラグを巧いて巧器び停止したとき 
は、巧器のを面（エアフィルターや取っ手部 
分）わ宿湿になっているので、手を曲れない。 

やけどのおそれ 

びぁり危険です。反^^^^^^ 


巧樹こ柔 S ない 


a 器の上に腰かけた日、乗った日しない。 

落下-乾倒などによ 
り、けがの原因にな 
ることがあります。 

また、機器の故障の 

原因になりまず。 / 


温風助:出し□へのいたず百にま惠 


温風快出し□に指や苗笛などを入れない。 

対流フアンが回転していますので、けびを 
するおそれげあります。 

(特に、ルさなお子様の 〇 y A 
いるご家庭はご注意く /管达づ I 
ださぃ。） 


巧面を色について①を窟 


涅風巧出し口の前に6のを因いた D 、 巧お 
のを面（エアフイルター部）をふさびない。 

機器び過熱し、やけどや機器巧障の原因に 

なります。また、巧や 

じゅラたんなどの変色 

やヒビ割れの原因にな / CCT/ll 

ったり、 I 」ロンなどの 

フラスチック製品は変 

おのおそれぴありまず。 


防虫剤使用時の注息 


室内ぐんじよラタイプ（巧煙型）の巧虫剤、 
防虫剤を巧ラ巧をは運転をしない。 

機器内部に碧剤成分び蓄積し、その後吹出 
し□か5放出されて、健康に良くないこと 
があります。 

巧虫剤、防虫剤を 4 B 器にかけない。 

お器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れする 
ことびありまず。 


電巧コードを持って引き巧かない 


コードを直接ひっぱちない。 

コードの断線などで発熱することがありま 
す。抜くときは必ずフラ - 
グを持〕てくださ 纖 


たたち取巧@^化. 


たこ足配保はしない。 

コンセントび週熱され、発乂の原因になり 
ます。 _ 



A 注意 



栽原プラグを巧いての停止はしない。 

機器の過熱の原因になり 

ます。 乙 



宙源プラグの差し込みは確実に巧う。 

差し込みびゆるいと感電や义災の原因にな 
D ます。 


•電気事故防止 


•ガス事故防止 


ガス栓を巧じる 


ち源コードを切断して延長しない。 

いたんだ 巧 源コードは使用しない。 

«おの鼓田は电涵コードがコンセントに届 
く範囲巧とする。 A い^ 

乂災の原因にな _ 

0ます。 /Mi f ? 


巧巧をはおず運乾スイッチ巧切0、消义し 
たことを巧かゆる。 

か出や、長時間使用しないときは、ガスを 
をおず巧じる。 I 閉じる1 



•設置場所 


じゆラたんの上で巧用する場合 


毛足の畏いじゅラたんの上に置く場さは、なおの下にじようぷ 
■ A で利8性の致を巧などを巧いて水平にずる。 （じをには^ 

じかにじゅラたんの上に置くと、じゅうたんが温風の熱で変色 又--^^ 

することがあります。 /、 

ち 気 カーペット. 温水 マジ トの上には巧 百し ない。 〜 

機器の重みで電気力ーペット*温かマットび故障する場合びあります。 … 

また、電気カーぺツトや温水マツトの熱で機器び正しい制街]をしないことびあ D ます。 


f じゆラたんには 
敷を板を . 



面囲の防火措西 


ま具や壁、抽など可燃せの巧分か5十分が 
して設田ずる。 

乂災や機器過熱によるやけどの原因になり 

註' す。 I し- 11 Ca 〜1、1し 


左側ち 
1己 cmULh 

前方 

100 cm なみ 


上方 15 cn 化 Lh 

令 後方 

夕目 cm 政上 

/ II ち側方 
b 1己。 m 仙 


温風巧化し口の前にギャラ IJ (格子）を取り 
巧けない。 

ミ品度調節び正しく行われず义がの原因にな 
ります。 I— -- レ "1 



ち 






哀を上のご注 S が巧をだ«化明! 


A ま意 



乾燥室-温室-動植物の飼育室など、巧巧 
なち所では免巧に使用しない。 

植物げ巧れたり動物が死 t するおそれびあ 
りおす 0 

} 温室では ) _ _ 

L 使用しないで！）シシ\ 


スプレーや化ぎお品を巧用ずる場所および 
巧ぼこりのをい巧巧（理-お容おや、メジ 
キ-塗装:01など）では使用しない。 

機器の故障や、有害な力'スや腐食性ガスの 
発をにより健康を害し I ^ 

たり、金属げがた (3 L ^ g !4 J 

ずる原因になります。 - 呵 


巧室など水のかかる場所に設置しない M ドアの近くに置かない 


おまなどな温-を湿-水のかかる巧巧には 
設置しない。また、上になびんやをおばち 
などを旦かない。 

漏電して感電-火災の原因になりまず。 


ドアの近くなどに田かない。 

機器の転倒や、やけ 
どなどのおそれびあ & 

〇ち険です。 


壁に掛けたり，かや台にのせて使用しなし、 M 舶紛照階してし、る場所では使。しない 


壁に巧けたり、诉や台にのせて使用しなし、。 

落下や転倒によりけびの原因になりまず。 


«械油や、天な;5油など油性分び巧巧して 
いる場所に百かない。 

機器の樹脂びヒビ割れずることげあります。 


水平な所に設巧ずる 


巧おは水平な巧（巧実に設田でをる巧）に 
技旦ずる。 

機器げ傾くと温風の方向び変わり、温風が 
当たる部分び変色やヒビ割れすることがあ 
りまず。 


蜡のあるな卸こ設苗しなし、 


段差のおる巧面に致田しない。 

温風び当たる部分げ変を 
やヒビ割れすることがあ P ' 
0ます。 I 

饰 ra ま Im な上離ず）// 



庶検-お手入れ 


涅風化出し口のお手入れ 


1力月に1回な上は、温風吹出し口のほこりを S 気掃除機などで巧除してくださし、。 
この巧合、運転を冉止してルーパーがじゅうぶんにをえ、巧流フアンが止まり、温 
面び出なくなった①を拍かめてか6巧ってください。涅風吹出し口のルーパーを強 
く巧えたり、街巧巧加えたりしまずと、ルーバーび巧れ曲びったりして、活風の方 
向び密わり、床（カーぺジトなど）がを色ずることがありまずのでご注憲ください。 
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まにミ主意 


雷が兒生しはじめた6、すみやかに里おを 
中止して S おプラグをコンセントか6巧い 
^てくださぃ。 

コンセント雷による一持的な週電流で電子部品を損傷 


することびあ D ます。 


巧賴こおい風を当てない 


巧い風の吹き込むところでは巧巧しないで 
<ださい。 

炎び風で消えるこ I 

と動ます。 


里源フラグ L 
\たも 
U まずそ5 ノ 


結雷にま意 


このな器は室内な焼巧器のため、巧巧の亩 
いお部屋などでは巧巧をしてくだをい。 

壁や天井び結露する場合や、 OA 機器等に磯 
能障害げ生じる場合げあります。 






このガスフアンヒーターは、お部屋を快適に暖かくずるようにと、次のような特長 
をそろ又ました。 

これ6の燃能をじようずにお使いの上、あなたのお部屋で活おさせてください。 


簡単操作の 

ワンプッシュ点火•記憶機能が 


運転-停止は運転スイッチを巧すだけのワンプッ 
シュ操作です。 

運転スイッチを切ってもマイコンび設定室温、夕 
イマーホ約時刻、□ックの遺択などを記憶して、 
再設定の手間を省さます。 



miPO 1日〜20 • 2日べージ参照 




足ちとか S 暖かい 

温風で炊出し 



温風は、足ちとか5吹き出します。部屋の空気を 
循環させなが5暖房するのでむ！5びなく快適です。 



比例制御で快適暖房 

室溫調節-室湿表示機能付 


お部屋の温度を、お好みの室温に設をしておくと 
調節機能（ガス比例制御式）がガス置を コン ト□一 
ルし、快適な室温に保ちます。設定き温、現在室 
温は、デジタルで表をします。 

HaiHgl 19ぺージ参照 


I デジタ J レ表お] 



また、表示部は室温のほか、現在時刻、おはよラ 
タイマー設定時刻、異常時の故障内容などの情報 
を表おし、お知らせします。 


21〜24 . 33 . 34ぺージ参照 J 




おテなのいたずらを防止 

□ック a 能付 



□ジクをセツトしまずと運転スイッチの停止操作 
ly かの操作はでさません。 


20ぺージ参照 


暖かい部屋でお目覚め、暖か<しておやずみ 

おはよラ、おやずみタイマー付 


デジタル表示おはようタイマーでセツトらくらくパ 
【巧の巧23〜2日ぺージ参照 



おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおや 
すみになれまず。 

(1 時間で自動停止します。） 

_ SSHHEl 27 . 28ぺージ参照 


快適性を損なわなし觸済暖房 

才ートセーブ運範機能付 


室温び設を室温に到達後、30分ごとにお部屋にあ 
つた下げ幅で、3回にわたり設定室温を自動的に下 
ばます。 



Kara 3 20ぺージ参照 J 




曰 
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ち巧のなまえとはたをま 

ガスフアンヒーターのさ SB のなまえとはた S ををご紹れしまず。 

<正面> 觸面> 



ごを意ラベル 


ご使用上のを意事項び表おし 
てあ D まず。 

^ご使用前にお読みください。_ 


温風吹出し口 


温風の出口でず。ご使巧中、ご使用直を 
は熱くなっていますのでを意してくださ 
い。内部ではフアンび回っていまず。指 
や飽筆などを入れないでください。 
_ BaiHgl 30ぺ-ジ養照. 
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各却のなまえとはた色を 

船作- mm > 


表示部 


設定室温-現在室温-現在時刻•おは 
よラタイマー設定時刻を表ホします。 

【のの。 1日.呂1〜吕4ぺージ参照 

また、異常時には安全装置の作動 
内容を表示します。 

な awa 日日. 34ぺージ参照 

___/ 


r 時刻合せスイッチ • 
ランプ 


現在時刻-おはよ5タイマー 
運転の時刻合せをするときの 
切換スイッチです。 

切換えは、ランプの点滅（緑 
色）によりお知らせします。 
_ BSHHD 吕1〜24ぺージ参照， 



[おやずみスイッチ•ランプ 1 


おやすみタイマー運転をセット 
または取 D 消すスイッチです。 
セット時ランフ（緑色）び点灯 
します。 

【の na 吕7 • 吕8ページ参照 


1 


おはぶうスイッチ•ランプ 


おはよラタイマー運転をセットまた 
は取り消すスイッチです。 

セット時ランス緑色)び点灯しまず。 
_【巧田3 23〜26ぺージ参照 



〇時お 
〇おはよラ 


運転スイッチ 


運転-停止するための巧しボ 
タンスイッチでず。タイマー 
運転の取り消しちでをます。 
— 旧' 25 ' 27 . 28 ベ- ジ复照 


フイルター サイン 

エアフイルターのほこり詰ま 
D をお知日せします。（赤色 
点滅） 

_ « a の a 30ぺージ参照 


f " 才ートセーブランフつ 


オートセープ運転中に点な 
(緑色）します。 

_«3«9 20ぺ一_ジ参照 


ま通/時刻調節スイッチ 
(□ツクスイッチ） 


設定室温-現在時刻•おはよ5タイマ 
一設定時刻を調節するスイッチです。 
また rv 」 「ぺ」スイッチを同時に巧す 
ことによ D □ックをセットまたは取0 
消しびでをます。 

1日〜24ぺージ参照 ‘ 


f □ツ クランプ ' 


' 運拓 / 燃焼ランプ1 

セツト時ランフ(緑色） 
が点むします。 

Hagjii 20 ぺージ参照 J 

(緑色）運転中およびおはよ 
ラタイマーの予約中 
に点打しまず。 

(赤色）燃焼中に点打しまず。 

、 craia!?18. 2 巳べー ジ参照 
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Q •ス u ムプラグ取り付け禁止 
♦機器用ソケット取り付け禁止 
参ガスコードな外のガス ホー ス接続禁止 


S) S) S) 



〇 •ガスコードは必ず当社指定のガス 
コードを使用してください。 

あがう 

スリーブ スリーブを 
\ 細の方向 

— S Nr -^ に引っばる 


r カチツ」 

と音げす/ 
るまで差 t 
し込む 


儀器への取り付け 取りかし 


C お厮し、) 


でください。 


•ガスコードは継ぎ足して使巧しないでください。 

♦ヒビ割れたりしてをくなつたガスコードは、必ず取り替えてください。 

•ガスコードが、折れた0、ねじれたりしないようにでをるだけ短<接続してぐださい。 

♦ガスコードは、湿度の高いところに触れた0、上に物を載せた0しないでください。 

♦ガスコードは、他の部屋まで延長した0、壁•天井などを通したりしないでください。 

•ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原廣となりまずので、ていねいに清潔にお取 
り扱いください。また、お使いにならない時は、キヤッフをガス接続□にはゆてください。 


ガスコードの取り付けは確実に行ってください。 

, — A さ告- 


: •機器への取0付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはをよりのガス会社へ連絡してく 
£ださい。 



再おコードは通助«出し□の前を巧したり、«器の下を®をな 
いでくだまし\ 
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2 ガス-電源の接続び確実であることを確かめ、 
お部屋のガスをを全開にしまず。 


全関に 



お部屋のガスを(例） 


〔お成し、) 

本製品は家庭用なので、業務用のよラな使いちをされますと着し<寿命が縮まりまず。 
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遅1£ •巧止のレかた 



ガスフアンヒーターの基本操作のしかたでず。 

お使いになられるときは、1〜8ページの「安全上のご注意」ちあねはてお読みください。 


運転のしかた 


•運乾スイッチを押しまず。 

♦運転/燃焼ランフび緑色に点なします。 

參表示部び時刻表示から室温表示になります。 

•巧流フアンび回転します。 

♦ r 己〜1日秒 J 程で点火し、運転/燃焼ランフび緑色から赤色に変わり、 

バーナーに点乂したことをお巧5せします。 

♦巧めてご巧用になるとをや、しば6く巧わなかったとをには、 ）1 拓操作をしても配普巧に 
^ ゾ 空なびあるため、1回の揉作でお义しないち I るびあ0まず。運転操作後、約30抄たって 

を点义しないときには、自動的に運転を停止します。（デジタル表示び「,1 /」の点滅表お)。そのと 
さは、運転スイッチを巧して点滅表をを锅瞭獲、再^転操作を巧ってください。 

♦運転スイッチを押しっづけないでください。約1己秒間巧しっづけると、自動的に運転を停止しまず g 

(デジタル表あが「つ幻」の点滅表示)。そのときは、運転スイッチを巧して点お表示を解除後、再度 t 
運乾操作を巧ってください。 厂 



r « w : 战 W 級 65 ses ®» m の！ s ®®* 巧が t 曲株；巧化を向网を sma か^ ysm をがが emx が m 巧巧曲 s かがザ拘《々ゆお抑が s かがが邸が》巧せ$脚げ巧巧《<押稱巧が巧！ 

•点义•消乂をに「コッコッ」「チ U チ U 」 という音ぴすることがありますび、これは機器内部の金属げ膨； 
i 張•収縮して発生する音ですので故障ではありません。 i 

麵•消乂直後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点乂しません。約吕□秒たつてから自動的に点乂動讀 
1 作に入ります。 麵 


圍•ガスコードを脱着した場合はガスコード巧に空気び入るため、運転開始時にいったん着火してか5乂び麵 
圍 消えることびありまず。このようなときには再点火機能 （12 A . 13 A . LP 専用）によって自動的に1 I 
I 回だけ再点火動作を行います。（再点乂で乂びついたときには、運転/燃焼ランプび緑-►赤一縁一赤に点麵 
I なします。）それでも火びつかないときには、表示部げ「」の点滅表示となり機器ぴ停止します 。I 

issi ssm mm sass : tss% imssi «£!s@ mm ssm 'mm smm smm jams, sssst mss sms mm w^m e^is 


CSEIH? 觸 : 霸 IT' 


ランプが 
ミ肖なします。 

、式 


•運転スイツチを巧しまず。 

•運転/燃焼ランプび消打しまず。 

♦表示部び室温表示から時刻表示になります。 

•約10秒後に表を部げ暗くな0ます。 

•消火後、対疏フアンは数分間回乾し続けてか5停止しまず。これは機器巧の温度び低くな 
るまで風で冷却しているためです。この間、電源プラグは抜かないでください。 



— A ミ主意 
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さ漏 HI 曲のしかた 


室温調節のしかた 


室温表示-室温の設定および変更は、運転中しかでさません。 

•ま温調節スイッチを巧し、室温を設定しまず。 

•初めて運商されるとをは、設定室温び22でにセッされています。 

參表示部を見なび5き温調節スイッチを巧し、ご希望の室溫にセットしてください。 

♦設定室温は ru (約1日で） n 目」〜!"26」 「 H 」 （連続して強燃焼)の範囲でセットできます。 
♦現在室温は ru cotJOT ) 、 n 」〜「3日」及び 「 H 」（3 1む切上)の範囲で表ちをします。 

•一度セツトした設定室温はマイコンび記憶していまず。 
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□ックのレかた 


□ックのしかた 


ルさなお子巧のいたず S によるち故を防止ずるたゆ、 

□ック«瓶げついていまず。 

•「 N / J スイッチと「ベ」スイッチを同時に巧しまず。 

「□ツク」ランフ(緑色）が点巧しまず。 


■□ックの取り消しかた 

「 N / J スイッチと 「 yyi スイッチを同時に1秒政上押します。 
(にック」ランプが消巧しまず。） 


ど C ] J 



I •)! 転中に□ジクをセットしたとをは 、$ 
:雜停止中に□ジクをセットしたとをは 、1 
♦□ックランプ点な中に里転ずるち合は、 
•ま巧フラグをコンセントか S 巧いたり、 


适巧スイジチの巧止操作ながは、操作でまなくな日まず。 
ずべてのスイジチの揉作げでをなくな0ます。 

:、□ック巧取り消してか5厘ちスイッチ巧操作してくだをい。 
、巧軍したとまでち、□ジクのが態を記ちしていまず。 


■オートセーブち巧とは 

お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、をえている時に比べて同じ室温でも人体にはかし暖かく感 
じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や燃焼量を低おさせる目的で、室温び設定室温に達した6、機器 
び自動的に設定室温よりあく室温調節をする運転機能です。 


•お部屋の温度び設定室温に到達後、30分ごとに 
お部屋にあった下げ幅(最大1で）で、3回にわた 
り設定室温を自動的に下げます。2回目路ゆ5 
ぎ制御を巧います。（ゆ日ざ制御とは、燃焼量- 
風量を細やかに変化させ、冷風感をな<す制御で 
す。） 

•才ートセーブ運転になると「オートセーブ」ラン 
ブび点灯し、オートセーブ運転中であることを知 
弓せます。 

•運乾を開始し、数分経過した時の設定温度び ru 、 
ri 己」の場合および「 2 日」、 「 H 」 の場合には、才 
ートセーブは 働さません。 

♦オートセーブ運転中は、現在室温び設定室温より 
低く表示されることびありますび故障ではありま 
せん。 


/が:1た!\ 

/ 远大1亡 

/ 虽大 

/ 3^ 3□巧 30み J 

I : . ゆらぎ制御 

t 

「才ートセーブ」ランフ，南打 


擊才-トトブ 

〇フイルター 
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現巧時巧の舍せかた 


時刻を合せなくてち、通萬の運転に支障ありませんび、おはよ5タイマー運転はでさません。表示部を時計とし 
てお使いになるとさやおはよラタイマー運転をするとさには、なの手順で時刻を合せます。 


巧 J :午前10時35分に合せるとを 


1「時刻合せ」スイッチを1回巧しまず。 

•表示部に、時刻び表示され、 r 時計」ランプび点滅しまず。 

•巧めて時刻合せをするときは、表示部にが表おされます。2回目切降は、記憶している時刻げ表 
示されます。 


2,「へ J スイッチを巧して、午前10時3己分にをせまず。 

• r / vi スィッチを]回巧すと時刻び1分進みます。 

• r 八 J スイッチを巧しつづけると、表示び連続して変わりまず。 

連続して押し続けると「00」分になったあと、時の衍び1時間ずつ進みます。 

r 午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし r 午前10:3己」で指をはなします。 

• rvj スイツチを巧すと逆の動きになります。 




3 「時刻台せ」スイッチを 2 回押し時刻をせ完了でず。 

参 r 時計 J ランフと r おはよ5」時刻合せランフび消打し、時刻合せの完了でず。 

「時刻合せ」スイッチを巧した時点で午前10時3已分〇秒か5スタートし、表示部のコ□ンび点滅し時計び動 
をます。 

参約1□秒後に表示部び暗くなります。 
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1 ^ 


•時刻表示は、昼の12時は r 午後0: 〇〇」夜の1吕時は「午前0:00」に合せます。 

•時刻表おの訂正ち、上記手順の1〜3の操作をしまず。 

•電源プラグをコンセントか5抜いたり、停電したとさは時刻び停止します。再通電したとさ表示部は 
「-を表示します。そのときはあ5ためて時刻をはをしてください。 
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^ 「へ J スイッチを巧して、午前7時10分に合せまず。 

• r / vi スィッチを]回巧すと時刻び1分進みます。 

• r 八 J スイッチを巧しつづけると、表示び連続して変わりまず。 

連続して押し続けると「00」分になったあと、時の衍び1時間ずつ進みます。 

r 午前7:日0」でいったん指をはなし、再度押しなおし r 午前7:10」で指をはなします。 

• rvj スイッチを巧すと逆の動きになります。 












2 己 




>おはようタイマー時刻は、一度セクトすると紀巧されます。巧回か5同じ時刻に ま おするときは、あ弓 
ため C セットずる化をはお口ません。巧まずるとをな、お5ため C たットしなおしでください。 

>おはようタイマー遅お開抬前に电ミ原プフグをコンセントからあいた0、停巧したごきは、巧はようタイ 
マー産乾のセットぴ巧なをれ、おはよラタイマー運転は巧始されません。再通ちしたとをはデジタル表 
を部ぴ rO 
て < ださし 




!苗おお鼎減派選 SCT 證眉 


おはよラタイマー運起の巧始時間について 


参おはよラタイマーセツト時刻に運転を開始しまず。 


参タイマー運転中は設定温度び 「 HJ の場合で它、自動的に2巴 t の設定で運転します。 


•—度セットしたおはよラタイマーの時刻はマイコンび記憶していまず。 

•セット時刻を変更したいときは、再度23ページの Is おようタイマー時刻のをせかた I にしたびって時刻を 
セツトしなおして<ださし、。 


(ぉ厢しで 

•タイマー産転待推中に転倒したとさは、デジタル表示部び「03 J の点巧表みとなり、タイマー是転しな 
い場合びあります。瓶倒した時はお器を居こしたを、）運転スイッチを巧して r り] J を解除を、再度吕已 
ページ;ぉは去ちタイマー運転のしかたにしたびってセツトしでください。 

♦時刻合せをしないとタイマ^1ま蚕最を是ません。 
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おやすみタイマー運転とおはよラタイマー運転は組みをはてご使用になれます。 

おやすみタイマー運おやに r おはよラ J スイッチを巧しまず。 （ r おはよう J タンプ i 就の 

•おやすみタイマー産転 （1 時間）び終了しますと、おはようタイマー運転の待機が態になります。 

おはよ早タイマー運時の号な中に r おやずみ J スイッチを巧しまず。 ( r おやずみ J ランプ点り:) 

•燃焼を開始し、おやずみタイマー運転 （1 時間）び終了しまずと、おはよラタイマー運転の待機状態になり 
ます。 

■おやずみタイマー運転の取り消しかた 

「おやずみ J スイッチを押します。（「おやすみ」ランフ消灯） 

■おはようタイマー運転の取り消しかた 

「おはよラ J スイッチを押します。 （ r おはよ5」ランフ消灯） 

(□ックぴセツトされているときは、□ックを解除してか5操作してください。） 


♦組み合わせタイマー運転中に運転スイッチを押ずと、全てのタイマー達転び取り消され、運転を停止しまず。 


記憶な能 


設定室温及び、おはようタイマー運扇のセット時刻は、一度セットずればマイコンび記憶します。 

電源プラグをコンセントか日巧いた場合でも、巧回運乾するときに同じ時刻であれば、あ S ためてセットする 
必票はありません。 

電源プラグをコンセントから抜した場合、現在時刻はセットずる必要があります。 

の。 口1- 22ぺージ参照 














積设知端主 . .i 


誦画議戀囊議 IM 圏隣圓誦誦麵麵 iiiiiiiiiiiii 

辅纖撫纖鑛窝键麵 mm 讓鑛麵變鶴戀麵蠻獲編鑽^ 


ま全にお使いいただけるように、点検とお手入れはを期的に行ってください。 

, - A 舊告- 


♦エアフイルター脱»なかは、絶細こ分がしないでください。 

•修理な術ちながの人は巧知こせ巧した D 巧巧-改造は行わないでくだをし、。 

異萬動作してけがや事故の原因となります。 


1力月に1回程度は、温風砍出し口のほこり巧、 IKE 掃除機などで巧除してください。 

•温風吹出し□のお手入れは、運転を停止してルーパーぴじゆうぷんにおえ、対流フアンび止ま 
日湿風が出なくなったのを確かめてか6行ってください。 

♦温風欣出し□のルーパー巧、強く巧えたり、衝8を加えた0しないでください。 

ルーバーげ折れたり、巧びったじして、温風の方向が変わり、床（カーペットなど）び変色ずる 
ことびあります。 


点検のポイント……次のチェックポイントを点横してください。 

I —— ► 正しく接続されていますか？ 


♦温風吹出し口に白い粉や汚れび付着することびありますび、異常ではあ 
りません。そのよラなとさは、やね日かい巧でおさ取ってください。 


' ——►折れたり、ねじれたりしていませんか？ 
ドは ) -いたんでいませんか？ 


^お媽し、) . 

♦化学ぞラきんやベンジン、シンナーなどは、絶巧にご使用にならないで 
ください。 


正しくセツトされていますか？ 


•エアフィルターのお手入れ （ 1力用こ1回程度） 

•1 力月に1回程度は、掃除をしてください。 

•フィルターサインび点滅したとさは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。 

♦エアフィルターのお手入れは、運窗を停止させ、対流ファンび止まり温風び出なくなったのを確かめて 
から行ってください。 

•電気掃除機のフラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこ D を吸い取ってください。ミちれび 
ひどし''場合は、エアフィルターを取りかし、はたきややね5かいブラシなどで、詰まっているほこりを 
取り除いて<ださい。 

争巧などでとくにひどい汚れげ付着しているときは、エアフィルターを取 D 外し台所用中性洗剤で手早く 
洗い、水気をよくきってか日じゆうぶんに乾燥させてください。 


ぉ巧ぃ） 

♦ Fr ;5 の U 巧-お手入れの巧には、産転をお止しておずガスをを閉じ、钱器びじゅうぶんにをえてか5覃 
总ソフグをコンでントから巧いてください。 

♦巧巧本/本にはを全に巧ずる ご) ま意 ラベルび 張り付けてありまず。巧れたり、読めなくなった時は、やわら 
かい巧などで巧れを拭き取ってください。また、お手入れの樹こ、はびれないように注意してください。 
もし、はびれた0読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの力'ス会なで新しいラべ 
::ルを〇ちい巧めのうえ、張り替えでくださし、 


ねじをかし、エ 
アフィルター上 
部を持ち、まつ 
すぐ上へ引ま出 
しまず。ムリな 
力を加えると破 
損することびあ 
D ます。 


(ぉ巧し、） 

•お手入れの族は、けがを防ぐためにを、手袋をはめて行うことをおすすめします。 


•巧!器のお手入れ （ 1力月に1回程度） 

巧れた6そのつどお手入れをしてください。 

•やわ5かし、巧をめるま湯でめ曰してよくしぼってか日拭いて 
ください。特に巧れのひどいときは、やわらかい巧に台所 
用中 I 性洗剤をつけて拭を取って<ださい。 


I やわ S かし佈 


•はじめてねじをがすとをは、かたい場合びありまずのでをドライバーを使用して<ださい。 

♦エアフィルターを取0外したまま運転ずると機器の故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実 
にセットし、ねじを締めて<ださい。 

•エアフィルターびほこり詰まりをしたり、温風吹出口に障害物があったり、機器の後ちと壁び近かったり 
したときは、機器内げ異常に週熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に運 
転を停止することびあります。 

参エアフィルターの網部にがび付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。 
お手入れをの水気はじゅ5ぶんにさって < ださい。 

















度 B かな？とちつた 5 


巧障かな？とおつてもよく謂べてみると故障でない場合もありまず。 
修理を麵ずる師こ、もう一度巧の点をお弱べくだをい。 


なのことを調べて <だをい） 


現 を 

点巧のポイント 

<わし <は 


•電源プラグびコンセントにしっか0差し込まれていま 

1已ページ 

iHS スイッチを押しても 

すか。 


遠 Is レない 

(涅 あ/燃焼ランフび緑色に点な 

•ご家庭のヒューズやブレーカーぴ切れていませんか。 

- 

しない） 

♦停電ではありませんか。 

- 


•□ツクびセツトごれていませんひ。 

20ぺージ 

なかしない 

•お部屋のガス栓は全開になっていますか。 

17ぺージ 

(産お/燃焼ランフび赤色に点な 

•ガス管(ガスコード）巧に空気び巧っていませんか。 

1目ぺージ 

しない） 

•マイコンメーターび作動していませんか。 

《1 


•エアフイルターにほこりびたまっていませんか。 

30ぺージ 


(フイ J レターサインは点滅していませんか。） 


使用中におかずる 

•温風吹出し口びふごびれていませんか。 

1已ページ 


参機器の後ちと壁の距離は己 cm 切上ありますか。 

1巳ページ 


参マイコンメーターび作動していませんか。 



参設定室温び低< ありませんか。 

1日ぺージ 


•お部屋の窓や戸び開いていませんか。 

- 

ぶぐ度ま 5 ない 

•お部屋のガス桂は、全開になっていますか。 

♦機器前方1 QOcm が内に物び置いてありませんか。 

17ぺージ 

1己ページ 


•お部屋の大ささと機器の仕様（暖房の目やす）び合っ 

37ぺージ 


ていますか。 


ガ: get 、 

:参ガスコ ー ドの接続は確実にされていまずか。 

参ガスコ ー ドびいたんでいませんか。 

16ぺージ 

1目ぺージ 


《1おお<のガス事業者に連絡して<ださい。 


ここんなときは故障ではちりません) 


■' 巧' 1'"' を' . 

巧因と巧巧 

シーズン始めや、長期間運乾しなかったを、ガ 
スコー ドを脱着した後になかなか点火しない。 

ガスコー ド巧に空気が残っているためです。点火(運転/燃焼ラ 
ンフび赤色に点な）するまで運転操作をくり返します。 

ガスコードを脱着したをの運転開始時に、 
運転/燃焼ランフび緑-赤 一 緑-►赤に点灯する。 

ガスコード内に空気び入ったことにより、巧点义機能 (12 A - 
13 A 、 LP 専用）が作動したためです。 

初めて運転したとをや、しば5くご使用に 
な6なかった後の運乾開始時に、煙やにお 
いびでる。 

機器内部の部品などに付着している油やホコ U が焼けるためで 
す。しばらく換気しなげらご使巧ください。また、フ □ー リング 
のワックスなどび温風に加熱されて、におラことがあります。 

点义したときや、停止したをにツン」 r コ 
ツン」といラ音びする。 

ガス通路を開開するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）び作 
動するとをの音です。 

点火したとさに、 r ボッ」といラ音げずる。 

点火音がする場合がありまず。 

達転中に、「シャー J とい5音がずる。 

ガスの通過音びする場合びありまず。 

点乂をや、停止後に r チ u 」 r チリ」とキシミ 
音び出る。 

機器内部の部品などび加熱や冷却される際にを属び膨張、収縮し 
て発生する音です。 

停止してをすぐに対流ファン（温風)が停止 
しない。 

機器巧部ををやしてから自動的に止まりまず。 

停止後、再度運転操作をしてをすぐに点义 
しない。 

内部げ冷えるまでしば5く待ち、約20砂たってか5自動的に点 
乂しまず。 

誤って電源フラグを抜いてしまったにめ、す 
ぐ差し込んで運転操作をしたび、点乂しない。 

巧部び冷えるまで数分間待ってから、巧度運転操作をしてくださ 
い。 

おはよラタイマー運転操作をしたのに停止 
する。 

おはよラタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止し 
まず。再度運転操作をして<ださい。 



1参このほかに異苗びあるときや、おわか 0 にな日ないときは、お買い上げの販売店、または 6 よりのガス会社;へごを^ 
i i 絡ください。 1 

A 警告- 




絶対にお客様ご自身で修理なさ6ないでください。 

巧と 不備がありまずと义災•感電などの原因になりまず。 
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ちを巧置が作曲したときの処置 


このな器には、安を装■が作動したとを①お巧] S せな能げついていまず。使巧中に、なおが停 
止した S ま全装置び作動していないか調べてくだをい。 



(14 点お） 

フィルターサイン点滅 


停電時 


\ 00 \ 


再通電 


まを装担 

''''働 ' ，き ' 

不売全燃焼防止装置 

不完全燃焼をずる前に、ガスを止め運 
転を停止します。 


使巧中にパーナーの炎び消えてしまっ 
たとを、ガスを止め運転を停止しまず。 

亞;消え安全装置 

点乂時、パーナーに着乂しなかったと 
さなどにま全装置び働さ、ガスを止め 
運 S を停止します。 

転倒時ガス遮断装置 

機器び倒れたとさに、ガスを止め運転 
を停止します。 

遇お防止装置 
(サー S スター） 

機器内び異常過熱したときに、ガスを 
止め運転を停止します。 

週熱防止装置 
(温度ヒューズ） 

機器巧び異常過熱したとさに、ガスを 
止め運転を停止しまず。 

遺围統腐と装置 
(竜流ヒュ ー ス） 

過電流び流れたとさに、ヒューズを切 
り、運転を停止します。 

停電時をを装置 

停電中は使用でをません。安全装置び 
働き、ガスを止め運商を停止します。 



1お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置び作動した後、じゅ5ぶんにお部屋の換気をせずに再運転しますと^ 
i r / /点滅」「 /(? 点滅」「《4点滅」などを表示して運転をしない場合びあります。じゅラぶんにお部屋の換気を行麵 
i つたを、再運転してください。 i 


■ B 因’’’’:’’.’’’’...’’...’' 

処坦方ま 

しめ切った部屋で長時間使用すると空気中の酸素げ減 
かし、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険が 
あります。エアフイルターび詰まってを同様です。 

じゅラぶんに部屋の換気を行い、エアつィルター部の 
掃除を行った後、再運転してください。 

ガス栓び曲をた0なかったとをや、ガスコードを脱*! 
したちとなどにおこ0まず。 


ガス检ぴ巧じ6れていた0、拥をた日なかったとさな 
どにおこりまず。 

点検後、再運転して < ださい。 

点火したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れたとき 
などにおこ0ます。 

機器を起こした後、再運商してください。 

エアフイルターび、ほこり詰まりしていたり、温風吹 
出し口に障害物びあるとさなどにおこります。 

エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後し 
ば日く（日〜日分）してか日再運転してください。（電源 
フラグは巧茄ファンが回っているあいだは抜かないで 
<ださい。） 

エアフイルターや、温風吹出し口びふさびれたときな 
どにおこりまず。 

修理び必要です。お貝い上げの販売店、またはをより 
のガスを社へご連巧ぐださい。 

電気回おがシヨートしたときなどにおこります。 

修理び游要です。お頁い上げの販売店、またはちより 
のガスを社へご連巧 < ださい。 


停電により停止した。 


通電したら再運乾して < ださい。 

(停電中は化ずガス拾を閉じておいて < ださい。） 















保 g とア フターサー ビス 


巧管{長期間使用しない 




参転居されるとさ 


A ま意- 




ガス控を閉じ、電巧プラグをコンセントか S 巧を、ガスコードを取 D がして<ださい。 


•な器の点巧-お手入れをしてか6保管してください。 

•各部の巧れを取り除を、ほこりなどの異物び入5ないよラにビニールをかけてください。 

参特にガス接続口やガスコードには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰ま5せないように、付属のキヤッ 
フをしてください。 

•湿気やほこりのかないところにな管して < ださい。 

参お巧めになったとさの箱に入れておかれると便利です。 

•ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変おのおそれびあり 
まずのでお避け < ださい。 



— A き告 


^ ガスには都市ガス巧種類および L P ガスの区分びあります。 

ガスの租頃び異なる巧巧へ転居をれるち合には、巧品の交巧や巧 s がぶ頃とな日まずので、お居 
巧のガスの種類を巧記のうえ、転居巧のをよりのガスき業ちにご巧誤ください。 

ただし、ガスの挂巧にぶつては巧整でをない場合ちち D ます。 


•転居にともなラ調整や改造の費用は、保証期間巧でち有料となります。 

•保証について 

この機器には、保証まがついていまず。 

♦保証期間中は 

保証書に記載のよ引こ、機器の故障について修理いたしまず。くわしくは、保訊書をご寞ください。 
保証書を紛失されますと、無料期間中であってを修理費をいただくことげありますので、この取扱説明書 
ととをに大切に保管して<ださい。 

♦イ呆証期間経過をの故障修理について 
お買い上げの販売店 V またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 

修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


•ヴービスのお申し込み 

31 • 32ぺージの r 故障かな？と思った引の項を見てもう一度ご確認ください。 

- A 普告- 

^確設①うえ、それでを不具合びある場合、おるいはごす明な場合はご自分で巧埋なさ6ないでお 
買い上げの販売店、またはをよりの大阪ガスにご里ちください。刷添のけ瓜ガスのお sa いをせが 
夕胁 

そのままご使用になりまずと、故障や感電•火災の原因になります。 


なお、ご連絡いただくとさは、次のことをお知5せ<ださい。 

(1) 品名…ガスつアンヒーター 

(2) 品番…本体背面に貼付してありまず。 


(例） 


歷•皿 

I 2 1-08012-0009 己 

大巧ガス巧始社 



.、、_ 一 ' 

(140-20 日2の 13 A の場合） 


♦補修用性能部品の保有期間について 

参補修用性能部品のイ呆有期間は、当製品の製造な切後7年間となっていまず。なお、補修用性能部品とは、 
その製品の性能を維持ずるために必要な部品です。 

ただし、保有期間経過後であってち修理巧性能部品の在庫げある場をは、有料修巧いたします。 

•点検整備のおずずめ（有料） 

•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに1回程度） r 点検整備」を受け5れること 
をおすすめします。 

• r 点検整備」は、お買い上げの販売店、またはちよりの大阪ガスにご用命ください。（有料） 

• r 点検整備」の内容は、下記の通りです。 

©機能部品の点検、確認 
②掃除壁倫 


(3) 現象(できるだけくわしく） 

(4) お名前-ご住所-電話番号-道順（できるだけくわしく） 
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暖房の目やすは温暖地を基準にしておりまず。 


品 爱 

140-2002, 140-2012 

1 が規ちま 

ブンゼンが烧ま 

巧 巧^給巧気方ま 

巧誠 

巧熱方を 

強制が流ま 

な.义 方..'ま 

连獅 

H m の 1 木を家 g 

BS まで 

目やず； コンク！ J - 卜追犯 

S 畳まで 

が巧寸ぶ （ mm ) 

なさ 320 X 曲 380 x 11^^227 (脚呂 B 吕ら己） 

質 ■ (本な；） 

氏 7 kg 

1 a m 

AC 100 V 已 0/60 HZ 

巧気巧が 1 mm 【孤/孤帕 

S 8/30 W (巧賊約 2.5/ S .5 W ) 

1 g ぉコ-卜•が 

呂 m 

安 を 装 祖 

不完をが烧肪止ち 置 滿巧拭;）-なおえをまち ■ (敵 1 対式） 

ち切時ガス谊が装匿•猫な防止装匿（温度ヒュース、サーミスター） 

這防止ま B ヒュース）•惇巧時ま^ B 

付 届 话 

巧巧説明ま-保証ま-大巧ガスのお問いをねせ巧 

巧巧ガス-使用ガスグルーブ 

醜を 

1時巧当りのガスおち置 ガス接巧 

! 13 A 

1 ISA 

RC -290 N -1 

呂 .44 〜 0.53 kW (2100 〜 450 kcal / h ) 

ガスコード 

RC -290 N -1 

呂-呂日〜 0.49 kW (1960 〜 4 呂〇 kc 日 l / h ) 

ガスコード 

L P ガス 巧 

RC - 吕曰 0 N-S 

呂 .44 〜0.76 kW (日. 175〜 日-日 54 kg / h ) 

ガスコード 
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